جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 3016 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الآ 
المديرية : الرصافة الاولى ا و 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: مدرسة المتنبي الأهلية بولو تركيا 


_ 1 | 3021913016001 | عبد الله ابراهيم هلال كمر ا | 65 | 50 | 35 | 57 | مسل | 0 
2 | 3021913016003 _| محمد رضاوليد عبود سعد ااا | 71 | 6 | 56 | 58 | ناج | 23 
3 | 3021913016004 _| يوسف لطيف جعفرمطشر_________| 75 | 92 | 87 | 78 | نج | 32 
_ 4_| 3021913016005 _| ابراهيم ضياء ابراهيم محمد ا | 80 | 80 | ا8 | 78 | نجج | 39 
_ 5 | 3021913016007 _| يمان محمداحمدمحمود | 76 | 70 | 67 | 54 | نج | 267 
_ 6 | 3021913016008 _| مهيمن ياسر احمد رشيد | 50 | 42 | %8 | 20 
7 | 3021923016001 | امنه محمد نعمه ديوان ____| 60 | ا8 | 66 | 64 | ناجم | 21 
8 | 3021923016002 _| منه الله خليل ابراهيم محمد ا | 57 | 67 | 62 | 60 | ناج | 26 
_ 9 | 3021923016003 _| سعاد صعب محمود اسماعيل ا | 84 | 62 | 63 | 75 | نج | 24 
10 | 3021923016004 | قمر حيار عبد اصن هدي ا | 3_| 63 7_| 0 | ت | كس 








اسشرعون | اتتجحين | اعون | ارسون | اتسية وة 






برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


